الخطة السنوية لمادة المهارات الحياتية للصف السادس / الفصل الدراسي الثاني 2024-2023 


الصف 
السادس 


مارس 


الأسبوع 
الأول 
الثاني 
الثالث 
الر ابع 
الأول 
الثاني 


الثالث 
الرابع 
الأول 


الثاني 
الثالث 
الرابع 
الأول 
الثاني 
الثالث 
الرابع 
الأول 


الثاني 
الثالث 
الر ابع 
الأول 
الثاني 


التاريخ 
8-4 
15-1 
22-8 
29-25 
7-3 
14-0 
21-7 
4 -28 
4-31 
11-7 
18-4 
25-21 
2-28 
9-5 
16-2 
89 -23 
30-6 
6-2 
13-89 
16 - 20 
27-23 
4-30 
8= 11 


الوحدات 


من التراث 
العماني 


الصيانة 
المنزلية 


الدروس 


الاحتفال بالعيد 


استخدام المرافق 
العامة والمحافظة 
عليها 


التوعية لاستخدام ° 


المرافق العامة 


المصنوعات 


الصيانة 
الكهربائية 


الأنشطة 


التهنئة بالعيد 


تعرف انواع المرافق العامة في 
السلطنة 

استخدام المرافق العامة 

إنشاء نموذج لمرفق عام 

اعداد وسائل توعوية مكتوبة ٠.‏ 
اعداد وسائل توعوية غير مكتوبة » 
التوعية داخل المدرسة لحسن استخدام ه 
المرافق العامة والمحافظة عليها . 


الأهداف العامة 
أتعرف مظاهر الإحتفال بالعيد 
أتبادل تهاني العيد مع الآخرين 
أعتز بموروثات بلادي 
أتعرف بعض أنواع المرافق العامة في بلادي 
أحسن استخدام المرافق العامة 
أحافظ على المرافق العامة 
أتعرف بعض وسائل التوعية 
أعد وسيلة توعية لحسن استخدام المرافق العامة 
أشارك في التوعية 
أدرك أهمية التوعية لحسن استخدام المرافق العامة 


إجازة عيد الفطر المبارك 


إعادة تثبيت قطعتين خشبيتين معا 
إعادة تثبيت مفصلة 

إعادة تركيب مقبض باب 

تغيير إسطوانة قفل باب 


تبديل مصباح كهربائي توهجي 
تبديل مصباح كهربائي فلورسنت 
نبل عصهر (قاطع) في قابس تلاي 


أتعرف طرقا لتثبيت مكونات المصنوعات الخشبية 
أعيد تثبيت قطع المصنوعات الخشبية معا 

أركب مقبض باب واسطوانة قفل باب 

أبادر الى صيانة المصنوعات الخشبية 

أتعرف بعض الأدوات الكهربائية 

أبدل مصباح كهربائي وأبدل مصهر في قابس 
ثلاثي 

أشارك أفراد أسرتي في إجراء عمليات الصيانة 
الكهربائية 


أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي وأعمال التصحيح المصاحبة لها 
إجازة عيد الأضحي المبارك 


أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي وأعمال التصحيح المصاحبة لها 


إجازة نهاية العام الدر اسي 


فيديو + 
صور 


أدوات 
نجارة 


أدوات 


كهربائية 


الملاحظات 


